高速/ 

而重障害 

OiJ 荷時設定^ 


• RAID 5 モード（高速アクセス、ま全に保管ずる） 

データからパリティ（誤り訂正符号）を生成し、データとともに複数の八ード 
ディスクに分散して記録します。どれか1つ八ードディスクカ 《 破損しても、八一 
ドディスク交換により周りのデータとのパリティを比較し、データ復旧が可能 
です。 0 S 上からは、3台分の八ードディスクの容量しか認識されません。 


参 RAID 10 モード（ま全に保管ずる） 

同じデータを2個の八ードディスクに同時に書き込んで 
データを保護します。ペア （1-2 または 3-4) を構成する 
-方の八ードディスクカ《破損しても八ードディスクを交 
換すればデータを復旧できます。 


耐障害 



参通常モード (4 台の八ードディスクとして使用ずる） 

RAID を構築しないで使用します。本製品は4台の八一 
ドディスクとして認識され、それぞれに違うデータを保 
をできます。 


参 RAIDO モード【高速アクセス、大容量） 

4台の八ードディスクを1台の大容量八ードディスクと 
して使ラ方法です。データを分散して4台の八ードディ 
スクに同時記録するため、アクセス速度が向上します。 


参スパニングモード【大容量） 

4台の八ードディスクを1台の大容量八ードディスクと 
して使う方法です。データを分散せずに保をするため、 
アクセス速度は通常と変わりません。 


個別運用 





高速/ 

大容量 



大容量 


同時に書き込み 




ゾ《ソコンに接続ずる 

パソコンの電源を OFF にし、 USB ケーブルや eSATA ケーブルでパソコンと本製品を接続しまず。 



RAID の設定を変更ずる場合は、 
USB ケーブルで接続してくだまい。 

eS ATA ケーブルで接続する場合は、 
RAID の設定をしないでください。 


AC アダプターの抜け防止のため、 
このフックに AC アダプターの 
ケーブルを引っ挂卜けてください。 


接続が完了したら、パソコンの電源を ON に 
してください。 

♦ Windows をお使いの場合 

続いてちの Step .2 へ 進んでください。 

参 Mac OS をお使いの場合 

が上で設定完了でず。 


»電源ランプが点丹しない場合は、 USB ケーブ 
ル【または eSATA ケーブル)、 AC アダプター 
が正しく 接続されているかを確認して ください 
【本製品をパソコンに接続してからランプが点 
灯ずるまで、20秒程度かかることがありまず ) 〇 
» r 七ットしたディスクに Mac OS X で読み込 
めないボリュームが含まれていまず J といラ内 
容のメッセージ【日本語と英語、または日本語 
のみ）が表示されたら、[続ける]または [0 K ] 
をクリックしてください。 


ろ 


35011489 ver.Ol [1-01] Cl 0-01 6 つ■■广^箱,口 

HD - QLSU 2 / R 5 シリ-ズ 。"トト化 U 

はじめにお読みください 


本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。 


A 

ミ主意 


• 本製品の紛失-を難等には十分ごを意ください 

本製品の紛失*盗難*横領*詐取等により、第兰者に個人情報が漏えいず 
る恐れがありまず。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 
合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

•お使いになる前に必ず本製品内部の厚紙を取りかしてくだまい。 

取り外さずに使用した場合、本製品の故障の原因となることがありまず。詳 
しくは、別紙「お使いになる前に必ず取り外してください J をご覧ください。 


パッケージ内容 




万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。 


□八ードディスク . 

<前面> 

電源ランプ 

点灯（緑）：電源 ON 時 
点灯け登）： RAID メンテナンス中 

アクセスランプ 

本製品に内蔵された八ード 
ディスクの状態を表示します。 

点灯（獄 
点滅（緑） 

点灯啸） 

点滅（ホ） 


I 台 


<背面> 


□ AC アダプター .1 セット 

AC アダプター 本体 、 AC ケー ブル 
□接続ケーブル 






電源スイッチ 
(POWER MOD 口、、 

AUTO :パソコンに連動 
して本製品を 
ON/OFF します< 
OFF :本製品を OFF 
にします。 

eSATA コネクター/ 
USB コネクター/ 
電源コネクター 


本製品に物を立てかけないでください。 

転倒して故障する恐れがあります。 

本製品の上や周りに物を置いたり、積み重ねて使用しな 
いでください。 

熱がこもると故障の原因となります。 



種類 

コネクター形状 

数量 

□ eSATA ケーブル dm ) 


1本 

□ USB ヶーブル dm ) 

IBI 固 

1本 


セキユリティ- 
スロット 

フアン 

内部温度が高温になると回転し 
ます。フアンを塞ぐような設置 
はしないでください。 


□ユーティソティー CD .■■■■. 1枚 

□お使いになる前に必ず取り外してください... ....... 1枚 

里も:じめにお読みください（本紙） . 1枚 

※ 本製品をホ困包している箱には、イ呆証書と本製品の修理について 

の条件を定めた約款が巧刷されています 。本製品の修理をご依 
頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 

X別紙で追加情報力 《 添付されている場合肤必ず参照してください。 


設定できる RAID モード 


本製品は、4台の八ードディスクを搭載していますが、 RAID モードによって1台の八ードディスクとして使用できます。出荷時状態では、 RAID 5 モードに設定してあります。セットアップ 
時に RAID モードを変更できますので、使用するモードに変更してください。 

XRAID モードは、セットアップ後も変更できますが、本製品に保ちしたデータが全て消去されます（フォーマットされます）。詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。 



條 


お使いのパソコンに最適な設定 ( RAID の構築など)にずる 【 Windows のみ) 

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にしまず。 


fN 

な 

の 

だ 


间 



4 



5 


ユーテイリテイー CD をパソコンにセットしまず。 

《Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示された 
らに riveNavi . exe の実行]をクリックしてください。また、「次 
のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しまずか？ J や、 
「プログラムを続行ずるにはあなたの許可が必要でず J と表示され 
たら、[はい]または[続行]をクリックしまず。 

※じ〇をセットしても、手順2の画面が表示されない場合は、ユーティ 
リテイー CD 内の 「 DriveNavi . exej をダブルクリックしてください。 



-[かんたんスタート]をクリツク 
しまず。 


使用許諾契約の画面が表示されたら、内容確認して[同意ずる]をク 
リックしまず。 


製品のセットアップ •• \V - 

ください ぷ 


-[製品のセットアップ]をクリック 
しまず。 




エアの但別インストール 


瀑巧5 -テイりテイのインス 户 、ル さ 梓 L 厚亏 



[次へ]をクリックしまず。 


RAID モードの設定を行いまず。 

※出荷時は、 RAID 5 モードに設定されていまず。 RAID モードの特 
長は、左面や画面で見るマニュアルを 参照 してください。 


RAID モードを変更ずる場合 

[はい]をクリックしまず。 



RAID モードを変更しない場合 

[いいえ]をクリックし、手順10 
へ進んでください。 



[設定]^[ディスク構成の変更]の 
1頃にクリックしまず。 


まず。 

※「パスワードを設定ずる J に 
チェックを付けると、 RAID 構 
築時のパスワードを設定できま 
ず。パスワードを忘れると設定 
できなくなりまずので、お客様 
で厳重に管理してください。 

-②[次へ]をクリックしまず。 

右上へつづく^ 
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X Windows Server 2003 R 2/ Serve 「 
2003をお使いの場合、左の画面は表示 
されません。そのまま手順14へ進ん 
でください。 

① フォーマツト形式を選択しまず。 

② [次へ]をクリックしまず。 


《 Windows XP/Server 2003 (Service Pack 適用前）をお使いの場合、 
2 TB を超える容量の領域に対応していません。 2 TB を超える容量の本製品 
をフォーマットずるときは、 「 NTFS フォーマット-互換モード J または 
「 FAT 32 フォーマット-互換モード J を選択してください。 2 TB ごとに領 
域を分けてフォーマットされまず。 

X 2 TB を超える容量の領域をフォーマットずるとき、 「 NTFS フォーマット{推 
奨) J を選択ずると 2 TB 1^ 乂上でも1つの領域として確保できまず。この場合、 
Windows XP/Server 2003 (Service Pack 適用前）では使用できません。 

《 FAT 32 フォーマットの場合、 4 GB 1^ 乂上のファイルを保存できません。 

が降は、画面の手順に従ってフォーマットしてくださし^。フォーマット 

が完了ずると、手順7の画面に戻りまずので、[ファイル]^[終了]を 

クリックして画面を閉じてください。 


Buffalo Tools をインス!-ールしまず。 


BUFFALO 


Buffalo Tools セットアップ 

BuffeteToob ランチ古一と、•£1下のジフトゥ1ァを 


丄：^1下のジフト〇1ァをィンストールしまず， 


^ りスト-ル不ちなのトウェアはチェ•ノウを巧してください， 

じ J を巧ずと、をユ叶イリティの战巧面面がきち彿まず， 
r はしりを押ずと■うンチヤー巧Iッ如人ってし宙ユうイリテイびインスト ーJ おれます。 


I 


-[はい]をクリックしまず。 


威 _ 

X RAMD に K ユーティリティをインス!ルずると「ドライバソフトウェア 
発行元を検証できません J と表示されることがありまず。表示されたら[こ 
のドライバソフトウェアをインス!ルします]をクリックしてください。 


「Buffalo Tools をインス!ルしました 。 j 
をクリックしまず。 


と表示されたら、 [ OK ] 


NTFS 形式で製品をフオーマットしまず。 

※本製品の出荷時は、 FAT 32 形式でフオーマツトされていまず。 


4 GB が上の大容量ファイルを保存 
ずる方は、[はい]をクリックします。 



NTFS 形式にフォーマツトずると 、 Mac OS で本製品が使用できな 
くなりまず。本製品を Mac OS と共用ずる方は、[いいえ]をクリツ 
クして、手順14へ進んでください。 


「フオーマットが完了しました。 J と表示されたら、 [ OK ] をクリックしまず。 


「設定完了でず J と表示されたら、 [ OK ] をクリックしまず。 

X RAMD に K ユーティリテイ 、 Backup Utility をインス! -- ルした場合は、 
パソコンを再起動した後に各ソフトウェアの設定を行ってください。 


各ソフトウェアの設定が完了したら、コンピュータ（マイコンピュータ） 
に本製品が追加されていることを確認しまず。 



-本製品が追加されたことを確認しまず。 

XRAID 5 (出荷時設定）や RAID 10 に設 
定された場合、本製品の容量はパツケー 
ジに記載の容量よりもルまくなります。 


が上で完了でず。本製品は、通常の八ードディスクと同じよラに 
データの読み書きを行えまず。 




































































































































































































































































































画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要やフォーマツト手順、 Q & A など、本紙 
に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で 
見るマニュアルは、 L 乂下の手順で表示できます。 

■Windows 




ユーティリティー CD をパソコンにセットします。 

- DriveNavigator が起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内 
の 「 DriveNavi . exe 」 をダブルクリックしてください。 

- Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更 
を許可しますか？」と表示されたら、 [ はい]をクリックしてください。 

- Windows Vis ねをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可 
が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 



マニュアルを読む]をクリック 
します。 


表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。 

L 乂上で、画面で見るマニュアルが表示されます。 

※画面で見るマニュアル （ PDF ファイル）を読むには 、 Adobe Reader がインス! -- 
ルされている必要があります 。 Adobe Reader は、ドライブナビゲーターからイン 
ストールできます。 

《Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。 

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。 


■ Macintosh 

ユーテイリテイー CD 内、 [ Mac ] フォルダーに収録されています。 




付属ソフトウこ 


IMIiM Windows Server 2008 R 2 /Server 2008 /Server 2003 R 2 / 
Server 2003や Macintosh をお使いの場合は、 RAID 管理ユーティリ 
ティーのみの対応でず。 

ユーティリティー CD には、便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細 
やインス! -- ル手順は、画面で見るマニュアルをご覧ください。 

Acronis True Image HD のインス I -- ルには、プロダクトインス I -- ルキーが必 
要でず。プロダクトインストールキーは、アクロニス-ジャパン社にユーザー登録し 
たときに発行されまずので、画面で見るマニュアル ■■ Acronis True Image HD の 
ご利用について j を参照して、ユーザー登録を行ってください。 




リビルド方法 ( RA の5/1〇モードのみ) 


RAID 5/10 モードでお使いの場合、本製品に内蔵された八ードディスクカ 《 、 RAID 5 モードで 
は1台、 RAID 10 モードでは最大2台故障しても、元の状態に復旧（リビルド）することがで 
きます。 

元の状態に復旧するときは、 L 乂下の手順を行ってください。 


>八ードディスクの交換は、画面で見るマニュアル 「 HD - QLSU 2/ R 5 シリーズ 
ユーザーズマニュアル J の「メンテナンス J に記載の「八ードディスクの交換 J 
の手順で行ってください。また、画面で見るマニュアルに記載されているを意 
を必ずお守りください。 

♦交換ずる八ードディスクは、弊社製 0 P - HD シリーズをお使いください。また、 
故障した八ードディスクと同じ、またはそれ!^乂上の容量のものを使用してく 
ださい。 

♦データの復旧には、 100 GB あたり RAID 已モードで約19分 
( HD - QL 4 TSU 2/ R 5 の場合、約190分)、 RAID 1 0モードで約19分 
( HD - QL 4 TSU 2/ R 5 の場合、約380分）力、力、りまず。 

♦ RAID 0 モード、スパニングモード、通常モードでお使いの場合はデータを復 
旧できません。 

RAID 0 モードやスパ ニン グモードの場合、1台でも八ードディスクが故障す 
ると本製品に保ちした全てのデータが読み出せなくなります。通常モードの 
場合は、故障した八ードディスクのデータが読み出せなくなります。 


本製品の電源を OFF にして、故障した八ードディスクを交換します。 

画面で見るマニュアル 「 HD - QLSU 2/ R 5 シリーズユーザーズマニュアル」の「メ 
ンテナンス」に記載の「八ードディスクの交換」を参照して交換してください。 

パソコンに接続し、本製品の電源を ON にしまず。 

アクセスランプがホ色に点滅し、リビルドが始まります。アクセスランプが緑色 
点灯するまでお待ちください。 


が上で完了です。本製品は、元と同じ状態で使用できます。 


fK 障かなと思ったら(ランプ•ブザーの確認), 


本製品には、異常が発生した場合にブザーやアクセスランプで状態を表示する機能がありま 
す。故障かなと思ったときは、ブザーやアクセスランプの確認をしてください。 



アクセスランプ 
の状態 

ブザー音 

本製品の状態 

- 

ピー.ピー.ピー 
(繰り返し鳴る） 

背面のファンが停止していまず。本製品の電源を OFF 
にして、ファンにほこりがたまっていないか確認してく 
ださい。ほこりを取り除いても解決しない場合は、ファ 
ンが故障している可能性がありまず。弊社サポートセン 
ターへご連絡ください。 

- 

ヒ。- 

(連続して 
鳴り続ける） 

八ードディスクが非常に高温となっています。背面のファ 
ンが回転しているか確認してください。 

ファンが回転していない場合は、本製品の電源を OFF にし 
て、ファンにほこりがたまっていないか確認してください。 
ほこりを取り除いても解決しない場合は、ファンが故障し 
ている可能性があります。弊社サポートセンターへご連絡 
ください。 

ファンが回転している場合は、八ードディスクが故障して 
いる可能性があります。アクセスランプを確認し、八ード 
ディスクの状態を確認してください。なお、どのアクセス 
ランプも赤色点打していない場合でも、八ードディスクが 
高温となっています。本製品の電源を OFF にして、1時間 
が上待ってからお使いください。 

アクセスランプ 
のいずれかが 
赤色点灯 

ピー 

(約3秒鳴って停止） 

点灯したランプの八ードディスクに異常があります。八一 
ドディスクを交換してください。交換しても絕決しない場 
合は、八ードディスクが正しく接続されているか確認して 
ください。 

アクセスランプ 
のいずれか 
(複数の場合も 
あります）が 
赤色点滅 

(ピッピッピッ） 

リビルド（データ修復）中です。 RAID 已または RAID 10モー 
ドで八ー ド ディスクを 交換した場合に この状態と なり ま 
す。アクセスランプが緑色点灯するまで（リビルドが完了す 
るまで)電源を OFF にしないでください（リビルド完了時 
に、^ピッピッピッ J とブザーが鳴ります)。本製品内部で 
データの移動を行っています。電源を OFF にすると、本製品 
が故障したり、データが破損’消失する恐れがあります。 

リビルド中でもパソコンに接続して使用できますが、デー 
夕転送速度が遅くなります。 

リビルド時間は、1 00G 巳あたり約19分 (HD-QL4TSU2/R5 
の場合、 RAID5 モードでは約190分、 RAID! 〇モードでは約 
380分)かかります。 

全ての 

アクセスランプ 
が赤色点灯 

ピー 

(約3秒鳴って停止） 

本製品を認識できません。本製品を USB で接続し、 RAID 
を構築してください。 

アクセスランプ 
が複数、または、 
いずれかが消灯 

- 

消灯しているランプの八ードディスクが正しく接続されて 
いません。接続を確認してください。 


※アクセスランプは、ディスクアクセスに対応して緑色点滅しまず。 RAID メンテナンス機能実行中は、電 
源ランプが捲色点灯します。 RAID メンテナンス機能については、画面で見るマニュアル 
「HD-QLSU2/R5 シリーズユーザーズマニュアル j をご参照ください。 


^八ードディスクを交換される方へ 

♦八ードディスクの交換は、画面で見るマニュアル 「 HD - QLSU 2/ R 5 シリーズユーザーズマ 
ニュアル J の「メンテナンス J に記載の「八ードディスクの交換 J の手順で行ってください。 
また、画面で見るマニュアルに記載されているを意を必ずお守りください。 


♦交換ずる八ードディスクには、弊社製 0 P - HD シリーズをお使いください。また、故障した八一 
ドディスクと同じ、またはそれ L ソ上の容量のものを使用してください。 

、例： HD-QL4TSU2/R5 の場合、 OP-HD1.0T (1TB) をお使いください。 ^ 


バックアップをお勧めしまず 

万が一、本製品が故障したときに備え、バックアップを作成することをお勧めします。バックアップ 
とは、他の八ードディスクなどに本製品のデータをコピーしておくことです。詳しくは、画面で見る 
マニュアル 「HD-QLSU2/R5 シリーズユーザーズマニュアル」を参照してください。 

なお、本製品を RAID 已モードや RAID10 モードでお使いの場合は、本製品内蔵の八ードディスクカ、'、 
RAID5 モードでは1台、 RAID10 モードでは最大2台故障してもデータを復旧できますが、2台 L 乂上、 
または3台 L 乂上同時に故障した場合はデータを復旧できません。そのため、大切なデータは、 
R A I D 5モードや R A I D 10モードでお使いの場合であっても他の八ードディスクなどにバックアッ 
プを作成することをお勧めします。 

八ードディスクの破棄- 譲渡- 交換-修理時のを 意 

「削除」や「フォーマット」した八ードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、 
廃棄-譲渡-交換-修理等を行ラ際に、八ードディスク上の重要なデータが流出するといラトラブ 
ルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する 
ことが非常に重要となります。 

万一、お客様の個人データが漏;'曳しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 

付属の Acronis True Image HD を用いてデータを完全に消去する力、、き門業者に完全消去作業を 
依頼することをおすすめします。 

詳しくは、 http://buffaIo.jp/support_s/hddata.htmI をご覧く ださい。 

※ソフトウェアを削除することなく八ードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ 
ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ごを意ください。 


本製品について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていまず 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こずこと 
がありまず。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障害について 

ラジオやテレビジョン受信機 ax 下、テレビ）などの画面に発生ずるチラツキ、ゆがみがこの商品に 
よる影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを 
切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復ずるようでしたら、(後は次の方法を組 
み合わせて受信障害を防止してください。 

-本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる 

-本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 

-この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる 


ま全にお使いいただくために必ずお守りくだまい 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 
守っていただきたい事項を記載しました。 

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 
本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するを意事 
項も記載されています。 

パソコンの故障/トラブルや、データの消失•破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 
品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

使用している表示と給記号の意味 


警告表示の意味 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示のを意事項を守らない 
と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 

/ K を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 
えられる内容を示しています。 


絵記号の意味 AS) • の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 


Q 

禁止 


〇 

強制 


本製品を落としたり、強い衝撃を与え 
たりしないでください。 

本製品は精密機器ですので、衝撃を与え 
ないように慎重に取り扱ってください。 
本製品の故障の原因となります。 

本製品の取り付け、取り外しや、ソフ 
トウエアをインストールずるときな 
ど、お使いのパソコン環境を少しでも 
変更ずるときは、変更前に必ずパソコ 
ン内(八ードディスク等)のずベての 
データを M 0 ディスク、フロッピー 
ディスク等にバックアップしてくだ 
さい。 

誤った使い方をしたり、故障などが発生 
してデータが消失、破損したときなど、 
バックアップがあれば被害を最ル限に抑 
えることができます。 

バックアップの作成を怠ったために、 
データを消失、破損した場合、弊社はその 
責任を負いかねますのであらかじめご了 
承ください。 


A 

警告-を意を促す内容を示します。（例感電を意） 

〇 

各接続コネクターのチリやほこり等 
は、取りのぞいてください。また、各接 

〇 

してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：®分解禁止） 

強制 

続コネクターには手を触れないでく 
ださい。 

• 

しなければならない行為を示します。（例 ： ® プラグをコンセントからなく） 


故障の原因となります。 


么警告 


〇 

禁止 


本製品の上に物を置かないでください。 

傷がついたり、故障の原因となります。 


〇 

強制 



本製品を取り付け、使用ずる際は、必 
ずパソコンメーカーおよび周辺機器 
メーカーが提示ずる警告やを意指示 
に従ってください。 


本製品の分解•改造-修理を自分で 
しないでください。 


火災•感電•故障の恐れがあります。また 


磯^*^場 


^濡れた手で本製品に触れないでくだ 
心^さい。 

電源ケーブルがコンセントに接続されて 
いるときは、感電の原因となります。ま 
t コンセントに接続されていなくても、 
本製品の故障の原因となります。 


C 煙が出たり変な臭いや音がしたら、ず 
ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス 
® 蟹ミミイッチを OFF にし、コンセントから 
クを抜、電源プラグを抜いてください。 


(S) 

禁止 

AC 100 V (50/60 Hz ) 乂外のコンセン 
卜には、絶対に 電源 プラグを差し込ま 
ないでください。 

海外などで異なる電圧で使巧すると、 


そのまま使用を続けると、シヨートして 
义災になつたり、感電する恐れがありま 
す。弊社サポートセンターまたは、お買い 
求めの販売店にごホ目談ください。 


ショートしたり、発煙、义災の恐れがあり 
ます。 


風呂場など、水分や湿気が多い場所で 
は、本製品を使用しなしげくださし、。 


〇 

強制 


〇 

禁止 


〇 

強制 


〇 

強制 


電源プラグは、コンセントに完全に差 
し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用すると、 
ショートや発熱の原因となり、火災や感 
電の恐れがあります。 

電源ケーブルを傷つけたり、加工、カロ 
熱、修復しなし、でくださし、。 

-設置時に、電源ケーブルを壁やラック 
(棚)などの間にはさみ込んだりしない 

-重いものをのせたり、引っ張ったりし 
ないでください。 

-熱器具を近付けたり、加熱しなしげく 
ださい。 

-電源ケーブルを抜くときは、必ずプラ 
グを持ってないてください。 

•極端に折り曲げなしげください。 

-電源ケーブルを接続したまま、機器を 
移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サ 
ポートセンターまたは、お買い上げの販 
売店にごホ目談ください。 

電気製品の内部やケーブル、コネク 
夕一類に小さなお子様の手が届かな 
いように機器を配置してください。 

さねってけがをする恐れがあります。 

小さなお子様が電気製品を使用ずる 
場合には、本製品の取り扱い方法を理 
解した大人の監視、指導のもとで行ラ 
よラにしてください。 


水場での 
使用禁止 


鱗齋たり、 感電 や 故障す る恐れが 


C 本製品に液体をかけたり、異物を内部 

に入れたりしなしげください。液体や 
WZi 異物が内部に入ってしまったら、ずぐ 
クを抜< にコンセントから電源プラグを抜い 
てください。 

そのまま使用を続けると、シヨートして 
义災になったり、感電する恐れがありま 
す。弊社サポートセンターまたは、お買し’ 
求めの販売店にごホ目談ください。 


(S) 

禁止 


(S) 

禁止 


USB ケーブルや eSATA ケーブル肤 
本製品付属のものまたは弊社製のも 
のをご使用ください。 

本製品付属または弊社製が外の USB 
ケーブルや eSATA ケーブルをご使用に 
なると、電圧の端子や極性が異なること 
があるため、発煙、発义の恐れがありま 
す。本製品の故障の原因ともなります。 

本製品は售体を利巧して内部からの 
熱を放熱してしげず。售体表面が熱く 
なりまずが異常ではありません。熱が 
こもると故障の原因となりまずので、 
次の事項は行わないでください。 

-本製品の上や周りに放熱を巧げるよう 
な物を置かないでください。 

-本製品にホなどをかぶせないでくださ 
い。 

-本製品を積み重ねて使用しないでくだ 
台い。 


通風□をふさしがり、他の機器と密着 
じソさせないでください。 

故障の原因となります。 


^ アクセスランプが点滅している間は、 
'Oy AC アダプターや USB ケーブルを抜 
禁止いたり、システムをリセットしたりし 
ないでください。 


A 


^ 八ードディスク、 MO 、 フロッピーディ 
じソスクドライブなどのデータ格納機器 
禁止へのアクセス中は、パソコンや機器の 
電源を OFF にしたり、リセットした 
りしないでください。 

データを消失、破損する恐れがあります。 
バックアップ作成を怠ったために、デ_ 
勺 を消失、破損した場合、弊社はその責任 
を負いかねますのであらかじめご了承く 
ださい。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品 
に触れる前に、身近な金属（ドアノブ 
強制やアルミサッシなど)に手を触れて、 
身体の静電気を取り除いてください。 

人体などからの静電気は、本製品を破損、 
またはデータを消失、破損させるおそれ 
があります。 


を意 


^次の場所には設置しなしげくださし、。 
^感電、火災の原因となったり、製品や 
禁止パソコンに悪影響を及ぼずことがあ 
りまず。 

-強い磁界、静電気が発生するところ 
-温度、湿度力 《 パソコンのマニュアルが 
定めた使用環境を超える、または結露 
するところ 
-ほこりの多いところ 
一故障の原因となります。 

-振動が発生するところ 
一けが、故障、破損の原因となります。 

-平らでないところ 
一転倒したり、落下して、けがや故障の 
原因となります。 

-直射日光が当たるところ 
一故障や変形の原因となります。 

• 火気の周辺、または熱気のこもるところ 
一故障や変形の原因となります。 

-漏電、漏水の危険があるところ 
一故障や感電の原因となります。 


〇 パソコンおよび周辺機器の取り扱い 
は、各マニュアルをよく読んで、各 
強制メーカーの定める手順に従ってくだ 
さい。 


^八ードディスク内のデータは、必ず他 
のメディア(フロッピーディスク、 M 0 
禁止ディスク等)にバックアップしてくだ 
さい。 

とくに、修復、再現できない重要なデータ 
は、オリジナルの更新前、更新後と、常に 
二重のバックアップを作成されることを 
おすすめします。次のよラな場合に、デー 
夕が消失、破損する恐れがあります。 
•誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けた 
とぎ 

-故障、修理などのとき 
-パソコンの電源スイッチを OFF にした 
直後に、すぐに電源スイッチを ON に 
したとき 

-天災による被害を受けたとき 
上記の場合に限らずバックアップの作成 
を怠ったために、データを消失、破損した 
場合、弊社はその責任を負いかねますの 
であらかじめご了承ください。 


^ シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 

じソ本製品を拭かないでください。 

ホ止本製品のミちれは、乾いたきれいな巧で拭 
いてください。;'ちれがひどい場合は、きれ 
しがよ布に中性洗剤を含ませ、かたくし 
ぼってから拭き取ってください。 


〇 電源の ON / OFF は、少なくとも数秒 
の間隔をあけて行ってください。 

強制 本製品の故障、 データ の消失、破損の恐れ 
がありまず。 


〇 

強制 


本製品を廃棄ずるときは、地方自治体 
の条例に従ってください。 

条例の内容については、各地方自治体に 
お問い合わせください。 


HD-QLSU2/R5 シリーズはじめにお読みください 

2010年7月16日巧版発行発行株式会社バッファロー 


































































































